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Abstract, in aceasta lucrare vom prezenta un procedeu de algoritmizare a operatiilor necesare 
deplasarii automate a unui obiect predefinit dintr-o imagine video data intr-o regiune tinta a 
acelei imagini, menit a facilita realizarea de aplicatii software specializate in rezolvarea acestui 
gen de probleme. 
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Introducere. Problema algoritmizarii procedurilor de rezolvare a problemelor de deplasare 
automata a obiectelor in cadrul imaginilor video a fost abordata de noi si intr-o lucrare 
anterioara, a se vedea [4]. Scopul prezentei lucrari este acela de a indica o noua metoda de 
rezolvare a acesti probleme. Ca si in lucrarea mentionata mai devreme procedeul pe care il vom 
indica se va baza pe definirea unui indicator de tip extenics specializat sa semnaleze daca o 
anumita multime (de pixeli, in cazul modelat de noi) este inclusa intr-o multime tinta de pe 
ecranul monitorului. Cu aceasta ocazie mentionam ca atat indicatorii definiti in [4] cat si 
indicatorul pe care il vom defini in aceasta lucrare difera fundamental de indicatorii utilizati in 
prezent in teoria Extenics prin aceea ca fac saltul de la raportarea pozitiei unui singur punct fata 
de una sau doua multimi date la raportarea relatiei dintre doua multimi - care este mult mai 
complexa, constituind astfel un factor menit sa asigure progresul acestei teorii. Teoria Extenics 
la care ne-am referit mai devreme constituie o Bazele acesti teorii au fost puse de catre 
profesorul Cai Wen in [5]. Datorita importantei pe care aceasta teorie o are pentru domeniul 
teoretic si aplicativ ea a fost extinsa neincetat de-a lungul timpului, la inceput de intemeietorul ei 
insusi, a se vedea lucrarile [6, 7] si apoi si de alti cercetatori din diverse domenii de activitate, a 
se vedea lucrarile [1, 2, 3. 
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